取扱説明書 


インナーイヤーヘッドホン ATH - CP 500 

(Dauaio-technica 


安全上のま意 


本製品は安全性に巧分な配慮をして設計していまずび、使いかたを誤ると事 
故び起こることびあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守 
り < ださい。 


A 1 

書告 

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用をび死 t または重傷を負ラ 
可能性びあります」を意味しています。 

A 注鳥 

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用をび傷害を負ラ、または 
物的損害び発生する可能性びあります」を意味しています。 


A 警告 

♦自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでくだ 
さい。交通事故の原因となります。 

•周囲の音び聞こえないと危険な場所（踏切、駅のホーム、工事現場、車や 
自転車の通る道など）では使用しないでください。 


A 迂忌 

•耳をあまり刺激しない適度な音量でご使用ください。大音量で長時間聞く 
と聴力に悪影響を与えることびあります。 

参肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。 

参分解や改造はしないでください。 

参付属のコードク U ップに指を挟まないよラにしてください。けびの原因にな 
ります。 

•3' ム IJ ングび外れた状態で使用しないでください。外れにくい設計にしてお 
りますび、外れた場合は、当社サービスセンターまでお問い合わせください。 
•本製品は耳をふさぐ形状のため、蒸れによりかゆみなどを感じることびあ 
ります。その場合は一旦ご使用を中止してください。 


お買い上げありびとラございます。 

ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。 
また、いつでちすぐ読める場所に保管しておいてください。 

使用上のを意 


•ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。 

参交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。 
参接続する際は、必ず機器の音量を最小にしてください。 

参乾燥した場所では耳にピ U ピ U と刺激を感じることびあります。これは人体や 
接続した機器に蓄積された静電気によるをのでヘッドホンの故障ではありま 
せん。 

参強い衝撃を与えないでください。 

参直射曰光の当たる場所、暖房器具の近 <、高温多湿やほこりの多い場所に置か 
ないでください。また、保管の際は水びかからないよラにしてください。 

♦本製品は長い間使用すると、紫外線（特に直射日光）や摩擦により変色するこ 
とびあります。 

•本製品をそのままバッグやポケットなどに入れるとコードび引っかかり、断線 
の原因になります。必ず付属のポーチに収納してください。 

参コードは必ずプラグを持って抜さ差ししてください。コードを引っ張ると断線 
や事故の原因になります。 

参コードをポータブル機器に巻さ付けないでください。断線の原因になります。 

参本製品は完全防水ではありません。故意に水中に沈めたり、水中で使用しない 
でください。ミちれた場合は、「お手入れのしかた」に従って、ミちれを取り除いて 
ください。 

参¢3.已 mm ステレオ三ニジャックのヘッドホン端テじ(外の機器と接続する場合は、 
適切な変換プラグアダプターをお買い求め<ださい。 



■ テクニカル デー タ 



ATH-CP500 

型式 

ダイナミック型 

ドライバー 

014.8 mm 

出力音圧レベル 

] 〇已祀 /mW 

再生周波数帯域 

] 〇〜22,000 Hz 

最大入力 

100 mW 

インピーダンス 

16 Q 

質量(コード除 <) 

約10邑 

プラグ 

03.日 mm 金メッキステレオミニプラグ 

コード長 

0.日 m ( U 型※） 

付属品 

ポーチ、0.目 m 延長コード （ L 型)、コードクリップ 


※左側のコードび長くなっています。（改良などのため予告な<変更することびあります。） 


ア フターヴー ビスについて 

本製品をご家庭用として、取扱説明や接続-注意書さに従ったご使用において故障した場合、 
保証書記載の期間•規定により無料修理をさせていたださます。 

修理びでさない製品の場合は、交換させていたださます。お買い上げの際の領収書またはレ 
シートなどは、保証開始曰の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示を 
お願いします。 


お問い合わせ巧 (電話受付/平日9:00〜] 7:30) 

製品の仕様•使いかたや修理•部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームぺージ 
のサポートまでお願いします。 

♦相談窓□(製品の仕様•使いかた）函, 0120 -773-4 17 

(携帯電話 ’ PHS などのご利用は03-日74日- 02]1) 

FAX : 042-739-91 20 E メー ル： support @ audio - technica . co.jp 
参ヴービスセンター(修理•部品） m . 01 20-887-41 已 
(携帯電話 ’ PHS などのご利用は 03-674 日- 02] 2) 

FAX : 042-739-91 20 E メー ル： servicecenter @ audio - technica . co.jp 
参ホームぺージ(ヴポート） www . audio - technica . co . jp / atj / support / 


株巧を社ザ—ティがテマニの 

干] 94-8666 ま京都町田市成瀬2206 
http://www.auclio-technica.co.jp 


132503000 












































■ PLAYERS LINE (プレイヤーズライン）設計 


■ お手入れのしかた 


運動中のリスニングをより快適に楽しむことを追求した設計です。 



■各部の名祿- 

ご使用になる前に、下図を参考にヘッドホンの各部をご確認ください。 



■使いかた- 

1. 接続する機器の音量を最小にして、ヘッドホン端テに 
本製品を接続します。 

2 . コードを首の後ろに回します。本製品の" L (左)"の表 
示側を左耳に、" R (ち)"の表示側をち耳に、ち図のよ 
ラにイヤ八ンガーを耳に引っかけなびら装着しま 
す。ループサポートをしっかり固定させてください。 

コードの調整など詳細は「コードスライダー/コード 
ク U ップについて」を参照ください。 

3 . 接続している機器を再生し、音量を調整してください。 装着図 

《接続する機器の取扱説明書わあわせてお読みください。 


■ コードスライダー/コードクリップについて 

コードを首の後ろに回して、コードスライダーを首 
元までスライドさせ、コードをゆるやかに固定して 
ください。図のよラに服の襟元とコードをク U ップ 
で留めて、コードのぶらつをを軽減させます。 

※ク U ップで誤って指などを挟まないよラにして 
ください。けびの原因になります。 

《コードク1」ップの位置は、お好みで変更できます。 

《コードスライダーは取り外すことびできます。 

取りがした際は、紛失しないように大切に保管 
して < ださい。 




長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。 

お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。 


参本体について 

汚れた場合は、石けんなどを使用せずに、真水や水流の弱い水道水で八ウジング 
側から洗い流して < ださい。 

「音び出る部分」（非耐水ェリア）へ直掠水をかけないでください。 



本体は IPX 已相当の防水処理を行なっていますび、「音び出る部分」は非耐水エ U 
了で、 完全防水ではありません。故意に水中に巧めたり、水中では使用しないでくだ 
さい。 

また、水洗いの後は、乾いた布で水分をおさ取ってください。「音び出る部分」に水 
気び残ると、音び出ない場合びあります。その場合は、下記のように乾いた布を当て 
て、2日回程度振り水気を完全に取り除いてくだ 



参コードについて 

汗などでミちれた場合は、使用後すぐに乾いた布で巧いて<ださい。ミちれびひどい 
場合は、濡れた布で拭いてください。ちれたまま使用すると、コードび劣化して固 
くなり、故障の原因になります。 


参プラグについて 

プラグびミちれた場合は、乾いた布で拭いて<ださい。 

プラグびミちれたまま使用すると、音とびや雑音び入る場合びあります。 


才ーディオテクニカ製品をお買い上げいただきましてまことにありびとうございま 
、す。製品に万一異常び生じた場合は、お買い上げのお店、当社ヴービスセンターへ 
S ' 連絡 <ださい。この保証書の規定により保証期間内に限り無料で修理させてい 
、ださます。修理の際にはこの保証書をご提示願いますので大切に保存してくだ 
0お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のため 
に、う0巧に保管ください。なお、保証期間経過後ち責任をわって修理いたしますび、 
その時\有料となりますのでご了承 < ださい。本製品の基本性能を維持するため 
に必要みス品(補修用性能部品)の最低保有年限は製造巧切後6年です。 

^呆 i 正規定（必ずお読みください） 

1；|下の場合は%^期間内でわ修理実費をいただき、故障の状況によっては修理で 
さないことちあ。また修理の際オーディオテクニカの判断で製品交換をさせ 
ていただくことび^!すのでご了承ください。 

①本保証書び提^^ない場合。 

⑨本保証書にご購^^曰•購入店名の記入擦印または、それに代わる保証 
開始時期を証明す^^(お買い上げレシートなど)びない場合。 



転載不日 J 


部 C 

•消耗 A 


チなど収納ケース類や、そのほか付属品。まだ I 
ず、ソフトおよびデータなどは補償いたしかねま' 


修理品の送料 

♦保証の期間内、期間経過後を問わず、修理•検査のため'1品を送付される場合 
は、お客様に送料をご負担いただきますのでご了承くだ心、製品は、輸送中の 
事故びないよう、捆包してください。 

修理品の保証 

♦修理後、同一個所に同一の故障び生じた場合は、保証期間を超1てわ修理完 
了曰より3力月似内に限り無料で修理いたします。 

その他 

①本保証書に明示した期間、条件のわとにおいて無料修理をお約束するちす。 
従って、本保証書の記載内容によってお客様の法律上の権利び制限さ巧!の 
ではありません。 

③本保証書は日本国内でのみ有効です 。 (This warranty is valid only in Japan ，! 
③本保証書は再発行いたしませんので、紛失なさらないよう大切に保管してくださし。 

(Daudio-technica 















































